El convenio de precio mínimo para productos de alta volatilidad aplica a partir del segundo día hábil del mes. 


PRECIO SIN CAMBIO EN COLOR BLANCO 


Bombas eléctricas para agua, 1/2 HP periféricas ERA Carretillas “CHEN 
USO AGRÍCOLA Sin I.V.A. MEÓSET 





PÁG.74 











Z 
(gp) 






























































EIo FE Altura | pis | sub | ma Púb T Código Clave Capacidad) Llanta Dis. Sub. May. | Púb. 
3 máxima l l y l 100416 CAT-50X 5.5 ft? Imponchable $1,590 $1,750 $1,915 $2,225 2 
7 : 7 Prekosai amb, MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 50 
49877 | BOAP-1/2F 25 m 375 415 445 525 |2 ñ 3 
ATT PRETUL 100417 CAT-60X  6ft? Imponchable $1,790 $1,965 $2,150 $2,515 2 
MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 40 








Á 
PÁGS. 74 y 75 Precios sin cambio 

















27019 | BOAP-1/2P3 | 20m | $339 $375 $405 | $475 |2 











Carretillas Truper 












































CAJA 1 / MASTER 6 

Bombas centrífugas ENN Código Clave Capacidad Llanta Dis. | Sub. | May. | Púb. [NC 

PÁG. 41 | [MERCADO | U 10233 CAT-45FF  4.5ft? Imponchable $1,425 $1,565 $1,715 $1,995 2 
11740 CAT-45ND 4.5ft? Neumática $1,275 $1,395 $1,525 $1,785 2 

Código Clave Potencia Ed Dis. Sub. | May. | Púb. NC A MÍNIMO A SURTIR 1/ PALLET 50 








100431 BOAC-1/2AX | 1/2 HP | 24m ($1,290 $1,415 $1,550 $1,795 2 








N 


10253 CAT-55FF 4.75 ft? Imponchable $1,440 $1,585 $1,725 $2,015 


11761 CAT-55ND 4.75 ft? Neumática $1,290 $1,415 $1,550 $1,815 
TZ TRUPER' | MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 40 


100432 |BOAC-3/4AX 3/4HP 27 m ($1,490 $1,635 $1,785 $2,085 2 
100433| BOAC-IAX | 1HP | 33m ($1,690 $1,850 $2,025 $2,350 2 








N 



































100388 | BOAC-1/2A | 1/2 HP 18m ($1,090 $1195 $1,315 $1,525 2 





100389 | BOAC-3/4A | 3/4HP 23m ($1,290 $1,415 $1,550 $1,795 2 
100430| BOAC-IA | 1HP | 27m ($1,490 $1,635 $1,785 $2,085 2 10079 CAT-15FF 5ft? Imponchable $1,440 $1,585 $1,725 $2,015 


CAJA 1 11753 CAT-15ND | 5ft? Neumática $1,290 $1,415 $1,550 $1,815 


Cintas de empaque, 0.050 mm de espesor MÍNIMO A SURTIR 1/ PALLET 45 








N 
























































N 








INTA < TRUPER: 





10252 CAT-50FF 5.5 ft? Imponchable $1,475 $1,625 $1,765 $2,065 


11752 CAT-50ND 5.5ft? Neumática $1,325 $1,450 $1,585 $1,850 
MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 50 





























Código Clave LongitudEncog. Master Dis. Sub. May. Púb. NC 
CINTAS CANELA 
12550 CCA-40 40m 12 72 $14 $16.50 $18.50 $22 
12554 CCA-50 50m 12 72 | $17 $19 | $22 $26 3 
12556 CCA-150150m 6 | 60 $45 | $52 | $58 $67 3 
CINTAS TRANSPARENTES 











uy) 








10255 CAT-60FF 6ft? Imponchable $1,590 $1,750 | $1,915 $2,225 2 
11776 CAT-60ND | 6ft? | Neumática $1,440 $1,585| $1,725 | $2,015 








N 


AAAA AJAY A 











































































































12555 CTR-50 50m 21 72 $17 $19 $22 $26 3 

12557 CTR-150 150m 6 60 $45 $52 $58 $67 3 

ENCOGIBLE Y MASTER CONSULTE TABLA 100177 CAR-81FF 8ft? Imponchable $1,690 $1,855 $2,025 $2,365 2 
A 11249  CAR-81 8 ft? | Neumática $1,540 $1,695 $1,850 $2,150 2 
Cintas de empaque, 0.040 mm de espesor, Pretul Tverca NINT a 

AS 

Código Clave Longitud Encog. Master Dis. Sub. May. Púb. NC 100178 CAT-60PL-FF  6ft? Imponchable $1,340 $1,550 $1,750 $2,015 3 








uy) 



































CINTAS CANELA 11777 CAT-60PL 6ft? Neumática $1,190 $1,365 $1,550 $1,785 
20524 CCA-40P 40m 12 72 $10 $1 $12 $14 2 MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 35 


20526 CCA-150P 150m 6 | 60 | $33 $36 $39 $46 2 z f 
Carretillas, Pretul PÁG. 76 fuera NINI 












































































































































CINTAS TRANSPARENTES a 

20525 CTR-40P 40m 12 | 72 | $10 | $1 $12 $14 2 y A 

20527 CTR-150P 150m 6 | 60 | $33 $36 $39 $46 2 = D Código Clave Capacidad Llanta Dis. | Sub. | May. | Púb. NC 

ENCOGIBLE Y MASTER CONSULTE TABLA 20629 CAP-40FB 4ft? Imponchable $995 $1,095 $1195 $1,395 2 

Carretillas con bastidor tipo americano 20628 CAP-40NB 4ft? | Neumática $945 $1,035 $1135 $1,325 2 
MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 50 

Código Clave Capacidad Llanta Dis. Sub. | May. | Púb. NC 20630 CAP-50FB | 5.5 ft? Imponchable $1,025 $1,125 $1,225 $1,435 

19804. T-6N 6ft? Neumática $1,440 $1,585 $1,725 | $2,015 2 20627 CAP-50NB | 5.5 ft? Neumática $975 $1,075 $1165 $1,365 

MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 36 MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 50 











N 


> 8 22647 CAP-4NB | 4ft? Neumática $825 $915 $985 $1,150 


19810 TP-8 8ft' | Neumática ($1,550 $1,695 $1,855 | $2,165 | 2 > 20646 CAP-5NB  5.5ft? Neumática $865 $950 $1,035 $1,215 























11250 CAR-82 | 8ft? | Neumática $1,890 $2,075 $2,265 $2,650 
MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 20 


N 






































N 


41% 9 





























MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 17 MÍNIMO A SURTIR 1 / PALLET 50 


La información e imágenes contenidas, pueden sufrir cambios sin previo aviso por motivos de actualización y mejora continua. Sin responsabilidad de quien los publica o los produce. / Todos nuestros productos incluyen IVA y cuentan con garantía. 
Todos los Derechos Reservados, D.R., O, TRUPER, S.A. de C.V. 2021. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular 





Mangueras industriales, rollos de 100 m [RES Mangueras armadas PÁGS. 188 y 189 


Precio por metro en rollo de 100 m 





























Código Clave Diámetro | Dist. Sub. | May. | Púb. NC 
19864 — MAN-3/161 3/16" $3.20 $3.50 $4 $5 3 
19865 MAN-1/41 1/4" $4.20 $5 $5.50 $6.50 3 
19866  MAN-5/161 5/16" $6.30 $7 $8 $9.50 3 
19867 MAN-3/81 3/8" $10.50 $12 $13.50 $16 3 
19868 MAN-1/21 1/2" $12.50 $14.50 $16 $19 3 
19869 MAN-5/81 5/8" $20 $23 $26 $30 3 
19870  MAN-3/41 3/4" $23 $26 | $29 $34 3 
19871 MAN-11 1" $49 $55 $63 $73 3 
ROLLO 100 METROS 


Mangueras de nivel, rollos de 100 m PÁG. 186 


Precio por metro en rollo de 100 m 





Código Clave Diámetro Dist. Sub. May. Púb. NC 





19860 MAN-1/4N 1/4" $3.20 $3.50 $4 $5 
19861  MAN-5/16N 5/16" $5.80 $6.50 $7.50 $9 














19863 MAN-1/2N 1/2" $9.50 $11 $12.50 $14 
ROLLO 100 METROS 


Mangueras para jardín en rollo 


Mangueras súper reforzadas 4 capas TRUPER' PRO 
Precio por metro en rollo 


3 
3 
19862  MAN-3/8N 3/8" $6.30 $7 $8 $9.50 3 
3 
P 





Código Clave Diám. Rollo Dist. | Sub. May. Púb. 





19874  MAN-1/2X 1/2" 100m $10 $1.50 $13 $15 
19873 | MAN-5/8xX 5/8" 100m $15 $17.50 $19 $23 
11127 | MAN-3/4kX 3/4" 100m $19 $22 $25 $29 
11129 MAN-1X 1" 50m $33 $38 $43 $49 


Mangueras reforzadas 3 capas TRUPER ctassic 





Código Clave Diám. Rollo Dist. Sub. May. | Púb. 
19857  MAN-1/2R 1/2" 100m $9.50 $1 $12.50 $14.50 
19858 | MAN-5/8R 5/8" 100m $14 $16.50 $18.50 $22 
19859  MAN-3/4R 3/4" 100m $18 $22 $23 $27 
19875 MAN-1R 1 50m $30 $35 $39 $45 


Mangueras reforzadas, 3 capas PRETUL casera 


25046 | MAN-1/2PR 1/2" 100m $8 $9 $10 $11.50 
20598 MAN-5/8PR 5/8" 100m $11 $12.50 $13.50 $15.50 
20599 MAN-3/4PR 3/4" 100m $14 $15.50 $17 $20 
20601 — MAN-1PR 1" 50m | $26 $29 $32 $36 


Manguera 2 capas PRETUL sósica 
25035 | MAN-1/2P_ 1/2" 100m $6 $7 _$7.50 $8.50 











Combos de mangueras para jardín 


Combo de manguera super reforzada TRUPER'PrRo 
4 capas 1/2" y pistola de riego metálica 





N|N | Nin 


N 





Código Clave Manguera Dist. Sub. May. Púb. ¡NC 





10864  COMBO-200 20m $355 $405 $465 $535 |3 
ATADO 5 


Combo de manguera reforzada TRUPER' Home 

3 capas 1/2" y pistola de riego plástica 

19750 MANISRE-PR401 15m $205 $235 $265 $305 3 
ATADO 5 

Combo de manguera reforzada TRUPER' Home 

3 capas 1/2" y portamanguera 

10883 COMBO-201 15m $219 $250 $285 $329 3 
ATADO 4 

Combo de manguera 2 capas 1/2" 
y pistola de riego plástica PRETUL sásica 


25019 MAN15P-PIM4P 15m $15 $135 $150 $175 3 
ATADO 5 


Combo de manguera 2 capas 1/2" y portamanguera PRETUL 


Básica 
20587  COMBO-201P 15 m $135 $155 $175 $205 |3 
ATADO 4 























Código 


Clave 


Diám. Largo Atado*| Dist. Sub. May. 


Mangueras flujo continuo 6 capas, conexiones metálicas 3 


Púb. NC 





19702 MAN-25X5/8XX 5/8" 25 m 


19744 MAN-30X5/8XX 5/8" 30 m 
100148 MAN-30X3/4XX 3/4" 30 m 


J 
5 
4 


$495 $565 $645 $745 3 
$585 $675 $755 $875 3 
$725 $835 $945 $1,085 3 








pia 





Mangueras flujo continuo 4 capas, conexiones metálicas TRUPER'Pro 


























Código Clave Diám. Largo Atado* Dist. Sub. May. Púb. NC 
19791 MAN-15X1/2X 1/2" 15m 5 $225 $259 $295 $335 3 
19792 MAN-20X1/2X 1/2" 20m 5 $275 $315 $355 $415 
19793 MAN-25X1/2X 1/2" 25m 5 $325 $375 $425 $485 
16035 MAN-20X5/8X 5/8" 20m 5 $385 $445 $495 $575 
16039 MAN-25X5/8X 5/8" 25m 5 $465 $535 $595 $695 
16040 MAN-30X5/8X 5/8" 30m 5 ($535 $615 $695 $795 
100149 MAN-30X3/4X 3/4" 30m 4 $695 $795 $895 $1,045 
Mangueras reforzadas 3 capas, conexiones metálicas rrurER casi 
Código Clave Diám. Largo Atado* Dist. Sub. May. Púb. ¡NC 
16030 MAN-10X1/2R 1/2" 10m 5 $165 $189 $215 $245 3 
16031 MAN-15X1/2R 1/2" 15m 5 $215 $245 $279 $325 3 
16032 MAN-20X1/2R 1/2" 20m 5 $265 $305 $345 $395 3 
16033 MAN-25X1/2R 1/2" 25m 5 $315 $365 $415 $475 3 
16036 MAN-15X5/8R 5/8" 15m 5 $295 $335 $385 $445 3 
16037 MAN-20X5/8R 5/8" 20m 5 $375 $435 $485 $565 3 
16038 MAN-25X5/8R 5/8" 25m 5 $445 $515 $575 $665 3 
16041 MAN-25X3/4R 3/4" 25m 5 $535 $615 $695 $795 3 





Mangueras reforzadas 3 capas, conexiones plásticas TRUPER Home 





Código 


Clave 


Diám. Largo Atado*| Dist. Sub. May. 


Púb. NC 





16050 MAN-10X1/2RE 1/2" 10 m 


16051 


MAN-15X1/2RE 


1/2" 15 m 


16052 MAN-20X1/2RE 1/2" 20 m 


5 
9 
5 


$115 $135 $150 
$165 $189 $215 
$215 $245 $279 


$175 3 
$245 3 
$325 3 











Mangueras reforzadas 3 capas, conexiones plásticas PRETUL casera 





Código 


Clave 


Diám. Largo Atado*| Dist. Sub. May. 


Púb. NC 





25016 MAN-10X1/2PR 1/2" 10 m 
25017 MAN-15X1/2PR 1/2" 15 m 
25018 MAN-20X1/2PR 1/2" 20 m 


6 
6 
6 


$99 $115 $129 


$139 $159 $179 $209 3 


$185 $215 $239 


$149 3 








$275 3 





Mangueras 2 capas, conexiones plásticas PRETUL sésica 














Código Clave Diám. Largo Atado* Dist. Sub. May. Púb. 

25031 MAN-10X1/2PA 1/2" 10m 8 $75 $85 $97 $15 

22130 MAN-10X1/2P 1/2" 10m 8 $75 $85 $97 $15 

25032 MAN-15X1/2PA 1/2" 15m 6 $105 $19 $135 $155 

22132 MAN-15X1/2P 1/2" 15m 6 $105 $119 $135 $155 

*ATADO CONSULTE TABLA 

Soldaduras ERA 
Soldaduras con núcleo de resina 

Código Clave Uso Dis. Sub. May. Púb. NC 

14367 SOL-95/5 Tubería de gas $635 $695 $765 $885 2 


14365 SOL-50/50 Tubería hidráulica $305 $335 $365 $425 2 


14366 SOL-60/40 
CAJA 2 / MASTER 12 


Soldaduras sólidas 


Código 


12282 SOL-95/55S 


Clave 


CAJA 2 / MASTER 12 
Mini soldaduras sólidas 


Código 


13289 SOL-95/5M Tubería de gas 
13288 SOL-50/50M Tubería hidráulica $49 $56 $63 $73 3 
13287 SOL-1/2-1/2M Tubería baja presión $45 $52 $58 $67 3 


Clave 


CAJA 12 / MASTER 96 


Electrónica 


Uso 


Tubería de gas 


Uso 


$389 $425 $465 $545 2 


Dis. Sub. May. Púb. [NC 
$75 $86 $97 $15 3 








Dis. Sub. May. Púb. NC 
$635 $695 $765 $885 2 
12284 SOL-50/508S Tubería hidráulica $305 $335 $365 $425 2 
12283 SOL-1/2-1/2S Tubería baja presión $215 $235 $259 $305 2 











La información e imágenes contenidas, pueden sufrir cambios sin previo aviso por motivos de actualización y mejora continua. Sin responsabilidad de quien los publica o los produce. / Todos nuestros productos incluyen IVA y cuentan con garantía. 
Todos los Derechos Reservados, D.R., O, TRUPER, S.A. de C.V. 2021. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular 





Malla de seguridad, 30 m 


5 


110 mm= 





























Precio por rollo de 30 m MK 

X= KC 130 mm 
LOKKI —TrUPER ¿a 
Código Clave | Altura FSs0 | Dis. | Sub. May. Púb. NC 
15264 MASE-30 1.22m 3kg $479 $550 $625 $715 3 
CAJA 1 


Clavos standard para madera 
Precio por kg “FIERO 





















































































































































































































































5% 

PONDERADO 
44813  CLE-1B 1" $52 | $57 $62 | $72 2 
44814 CLE-1-1/48 11⁄4" $52 $57 $62 | $72 2 
44815 CLE-1-1/2B 11/2" $52 $57 $62 | $72 2 
CAJA 10 kg 
45021  CLE-2B 2" $44 $48 $52 $62 2 
45022  CLE-2-1/2B 21⁄2" $44 $48 $52 | $62 2 
45023 CLE-3B 3" $44 $48 $52 $62 2 
45024 CLE-3-1/2B | 31⁄2" | $44 $48 $52 $62 2 
45025  CLE-4B 4" $44 $48 $52 $62 2 
45026  CLE-5B 5" | $44 | $48 | $52 | $62 2 
CAJA 5 kg / MASTER 20 kg 
CON CABEZA, CAJA 25 kg a] 

A 

| | PONDERADO 

44149  CLE-1 1". $49 $53 $58 $69 2 
44150  CLE-1-1/4 11⁄4" $49 $53 $58 | $69 2 
44151 | CLE-1-1/2 | 11⁄2" | $49 | $53 | $58 $69 2 
44152 CLE-2 2" | $42 $46 $50 $58 2 
44153 CLE-2-1/2 | 21⁄2" | $42 $46 $50 | $58 2 
44154 CLE-3 3" $42 $46 $50 $58 2 
44155 CLE-3-1/2 | 31⁄2" | $42 $46 $50 | $58 2 
44156  CLE-4 4" $42 $46 $50 $58 2 
44157 CLE-5 5" $42 $46 $50 $58 2 
SIN CABEZA, BOLSA 1 kg 
44495  CLS-1 1" $55 $59 $66 $77 2 
44496 CLS-1-1/2 11⁄2" $55 | $59 $66 $77 2 
44497 CLS-2 2" $55 $59 $66 $77 2 
44498 | CLS-2-1/2 21⁄2" $55 | $59 | $66 | $77 2 
44499 CLS-3 3" $55 $59 $66 $77 2 
CAJA 10 kg 
Clavos alfilerillo 
Precio por bolsa de 1 kg 
ARIS 7 FIERO 
Código Clave Largo Dis. | Sub. | May. | Púb. (NC 
CON CABEZA (> 
44500 CLA-5/8 5/8" | $65 | $72 $78 $9 2 
44501 | CLA-3/4 3/4" $65 | $72 | $78 $92 2 
44502  CLA-1 1" $65 $72 $78 $9 2 
SIN CABEZA C> 
44503 CLA-5/88 5/8" $65 $72 $78 $92 2 
44504 CLA-3/4S 3⁄4" | $65 | $72 $78 $9 2 
44505  CLA-1S 1" $65 | $72 $78 $9 2 
CAJA 10 kg 
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Presentación en caja 
con acomodo PARALELO 
que facilita el manejo 
(medidas de 2 1/2" a 5") 














W 
Il 





Clavos negros para concreto 


Precio por kg 


PÁG. 423 


Y FIERO 
















































































44130 CLC-3/4N 3/4" $68 $75 $82 $95 2 
44131 CLC-1N 1" $68 $75 $82 $95 2 
44132 CLC-1-1/2N 11⁄2" $68 $75 | $82 $95 2 
44133 CLC-2N — 2" | $68 $75 $82 $95 2 
44134 CLC-2-1/2N 21⁄2" $68 $75 $82 $95 2 
44135 CLC-3N 3" | $68 $75 $82 $95 2 
44136 CLC-3-1/2N 31⁄2" $68 $75 $82 $95 2 
44138  CLC-4N 4" | $68 $75 $82 $95 2 
CAJA 5 kg / MASTER 20 kg 

CAJA 25 kg 
44843 CLCG-3/4N 3/4” $65 $72 $79 $92 2 
44844 CLCGAN 11 $65 $72 $79 $92 2 
44845 CLCG-1-1/2N 11⁄2" $65 $72 $79 $92 2 
44846 CLCG-2N 2" $65 $72 $79 $92 2 
44847 CLCG-2-1/2N 21/2" $65 $72 $79 $9 2 
44848 CLCG-3N — 3" $65 $72 $79 $92 2 
44849 CLCG-3-1/2N 31⁄2" $65 $72 $79 $92 2 
44850 CLCG-4N 4" $65 $72 $79 $92 2 


Clavos galvanizados para concreto 548 





Precio por kg 


PÁG. 423 





a FIERO 























Dis. 


Sub. 


May. 


Púb. 




































































44120 CLC-3/4G 3⁄4" | $83 $92 $99 $15 2 
44121  CLC-1G 1 $83 $92 $99 | $115 2 
44122 CLC-1-1/2G 112" $83 $92 $99 $15 2 
44123  CLC-2G 2" $83 $92 $99 $15 2 
44124 CLC-2-1/2G 21/2" $83 $92 $99 $15 2 
44125  CLC-3G | 3" $83 $92 $99 $15 2 
44126 CLC-3-1/2G 31/2" $83 $92 $99 $15 2 
44137  CLC-4G 4" | $83 $92 $99 $15 2 
CAJA 5 kg / MASTER 20 kg 

CAJA 25 kg 

44829 CLCG-3/4G 3⁄4" $80 $89 | $95 | $112 2 
44830 CLCG-1G 1" $80 $89 $95 $12 2 
44831 CLCG-1-1/2G 11/2" $80 $89 $95 $12 2 
44832 CLCG-2G 2" $80 $89 $95 $12 2 
44833 CLCG-2-1/2G 21/2" $80 $89 $95 $12 2 
44834 CLCG-3G 3" $80 $89 $95 $12 2 
44835 CLCG-3-1/2G 31/2" $80 $89 $95 $12 2 
44836 CLCG-4G 4" $80 $89 $95 $12 2 


























MARGEN DE 
MERCADO ME 





Para concreto 








=y 
m 





Presentación en caja 
con acomodo PARALELO 
que facilita el manejo 
(medidas de 2 1/2" a 4") 


MERCADO | \ 





Para concreto 








Presentación en caja 
con acomodo PARALELO 
que facilita el manejo 
(medidas de 2 1/2" a 4") 


La información e imágenes contenidas, pueden sufrir cambios sin previo aviso por motivos de actualización y mejora continua. Sin responsabilidad de quien los publica o los produce. / Todos nuestros productos incluyen IVA y cuentan con garantía. 
Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2021. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular 





Mallas ganaderas de Pezca NINT Mallas hexagonales de [Precios sin cambio] f uaenoeN 1 
acero galvanizado, 50 m acero galvanizado, 45 m 


-Malla graduada Ideales para cercar jardines, corrales de aves, 
-Para cercos perimetrales de corrales y huertos retenedores de aislamiento, contenedores de 
almacenamiento y soportes decorativos 


° Refuerzo de alambre cada 30 cm 
Precio por rollo de 45 m a EEE 


firmeza en calibres 22 y 20 





Precio por rollo de 50 m 





LOCHA FIERO 
Código Clave Altura | Dis. Sub. May. Púb. NC 


CALIBRE 23 | ABERTURA 13 mm / MALLA SIN REFUERZO 


44655 MAHE-1309 090m $1,750 | $1,925 $2,095 $2,450 2 
ONEA ABERTURA 25 mm / MALLAS REFORZADAS 
44656 MAHE-2510 1m | $1,175 $1,295 $1,395 $1,650 
44657 MAHE-2512 1.2m | $1,450 $1,595 $1,735 | $2,025 
44658 MAHE-2515 15m $1,750 $1,925 $2,095 $2,450 
44659 MAHE-2517 175m $1,975 $2,175 | $2,365 $2,765 
ABERTURA 38 mm / MALLAS REFORZADAS 
44660 MAHE-3815 15m $1,425 $1,565 | $1,715 | $1,995 
44661 MAHE-3817 175m $1,625 $1,785 $1,950 $2,275 
ABERTURA 50 mm / MALLAS REFORZADAS 
44662 MAHE-5015 1.5m $995 | $1,095 $1195 | $1,395 2 
ROLLO 1 


Malla plafón, 22 m 5% f3 3 


Resistente a la corrosión 

















LOCAJ 7 FIERO 
Código Clave Altura | Dis. Sub. May. Púb. NC 
42859 MAGA-50X10 1m  $1,250 $1,375 $1,495 $1,750 2 
42860 MAGA-50X12 1.2m $1,395 $1,550 $1,675 $1,950 2 
42861 MAGA-50X14 14m $1,585 $1,750 $1,895 $2,225 2 
42862 MAGA-50X16 1.67m $1,795 $1,975 $2,150 $2,525 2 
ROLLO 1 
Mallas ciclónicas de : E 


acero galvanizado, 20 m 
-Para cercar terrenos, escuelas, parques, industria, predios, etc. 




































































N|N|Ni|Nn 
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Precio por rollo de 20 m 





AREA 7 FIERO 











































































































































































































































































































Código Clave Altura Dis. Sub. May. Púb. NC Ideal para techos, muros, cielos y paredes falsas, in ARA 

TIITEVIA ABERTURA 55 mm fachadas, plafones y recubrimientos de ductos (Y Y Y bi Al 

42947 MACI-2550| 1m | $1,295 | $1,425 | $1,550 | $1,815 |2 Precio por rollo de 22 m MA RAJ ( MA 

42948 MACI-2551 125m $1,615 $1,775 $1,935 $2,265 2 WET -rero AR X) ) 

42949 MACI-2552 15m $1,865 $2,050 $2,235 $2,615 2 o e mea ea 

42950 MACI-2553 175m $2,275 $2,495 $2,725 $3185 2 CALIBRE 26 

a E E A 44980 MAPLA-5090 090m $675 $745 $805 $945 2 

AID ABERTURA 63 mm Sello: INSI 
42952 MACI-2630 im | $1150 | $1,265 | $1,375 | $1,615 |2 - saktas 
42953 MACI-2631 1.25m $1,450 $1,595 $1,735 $2,025 2 Alambre de púas Puerca NAT 
42954 MACI-2632 15m $1,715 $1,885 $2,050 $2,395 2 Precio por rollo PRETEN 

42955 MACI-2633 175m $2,050 $2,250 $2,450 $2,865 |2 — ar - 

42956 MACI-2634 2m $2,275 $2,495 $2725 $3185 2 AD AE AN e O e y 

AID ABERTURA 69 mm E 

42957 MACI-2690 | im $950 | $1,045 | $1135 $1,325 |2 44884 ALPU15-100 100m $325 $355 $385 $455 2 

42958 MACI-2691 125m $1195 $1,315 | $1,435 | $1,675 2 44887 ALPUIS-300 300m $905 $995 $1085 $1265 2 

42959 MACI-2692 15m $1,525 $1675 $1,825 $2,135 |2 44888 ALPUI5-360 360m $1,085 $1195 $1,295 $1,515 2 

42960 MACI-2693 175m $1,765 | $1,950 | $2,115 | $2,475 2 

42961 MACI-2694 2m $2,050 $2,250 $2,450 $2,865 |2 

GEA ABERTURA 55 mm 44885 ALPU12-30 300m $1,250 $1,375 $1,495 $1,750 2 

42932 MACI-1550 1m $1,865 $2,050 $2,235 | $2,615 2 44886 ALPU12-34 350m $1,425 $1,565 $1,715 $1995 2 

42933 MACI-1551 1.25m $2,385 $2,625 $2,865 $3,335 2 R o a a ço 
42934 MACI-1552 15m $2,995 $3,295 $3,595 | $4,195 2 Grapas para alambre de púas, ERAN 
42935 MACI-1553 175m $3,285 $3,615 $3,950 $4,595 2 galvanizadas 

42936 MACI-1554 2m $3,695 $4,065 $4,435 $5,175 |2 Precio por caja de 10 kg K FIERO 

(CUESTAN ABERTURA 63 mm Código) Clave | Medida] Dis. | Sub. | May. | Púb. NC 

42937 MACI-1630 1m | $1,715 | $1,885 | $2,050 $2,395 |2 alas | aa aa o 
42938 MACI-1631 1.25m $2,050 $2,250 $2,450 $2,865 |2 TA AE E E a ar NÓ 
42939 MACI-1632 15m $2,515 $2,765 $3,015 $3,525 2 ao eee VAN 
42940 MACI-1633 175m $2,995 $3,295 $3,595 $4,195 |2 NOR 

42941 MACI-1634 2m $3,450 $3,795 $4,135 $4,825 2 PRA O == E A 
DERF A Grapas para alambre de púas, Puerca NAT 
42942 MACI-1690 | 1m | $1,475 | $1,625 | $1,765 | $2,065 | 2 negras 

42943 MACI-1691 1.25m $1,895 | $2,085 $2,275 $2,650 |2 Precio por caja de 10 kg % FIERO 

42944 MACI-1692 15m $2,275 $2,495 $2,725 $3185 2 código] Clave |Medida| Dis. | Sub. | May. | Púb. ÍNC 

42945 MACI-1693 | 175m $2,575 $2,835 $3,085 | $3,595 2 44511) GRAN 1" $450 $495 $535 $625 2 

42946 MACI-1694 2 m $3,025 $3,325 $3,625 $4,235 2 44512 GRA-1-1/4N 11/4" $450 $495 $535 $625 2 AN 


























ROLLO 1 CAJA 10 kg 


La información e imágenes contenidas, pueden sufrir cambios sin previo aviso por motivos de actualización y mejora continua. Sin responsabilidad de quien los publica o los produce. / Todos nuestros productos incluyen IVA y cuentan con garantía. 
Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2021. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular 





Alambre galvanizado, 1 kg 
Precio por rollo de 1kg [MTS = FIERO 


Precios sin cambio 


MARGEN DE 
MERCADO y 













































































Código Clave [Calibre h Dis. Sub. May. | Púb. NC 

44470 |ALG-220 | 22 317m $84 $92 $99 $17 2 

44469 ALG-200 | 20 262m $72 $79 $86 | $99 2 

44468 ALG-180 | 18 10m $70 $77 $84 $98 2 

44467 ALG-160 | 16 68m $68 $74 $82 $95 2 

44466 ALG-145 | 14.5 43m | $67 $73 $79 | $93 2 

44465 ALG-125 | 12.5 30m | $66 $72 $78 | $92 2 

CAJA 5 kg / MASTER 20 kg 

Alambre galvanizado, 30 g 

Precio por bolsa de 30g [MUA Fuero 

Código Clave Calibre 1390 pis | Sub, May. Púb. nc Ms 
45112 ALG-220B 22 94m $3.90 $4.50. $5 $5.50 2 ( | 
45115 ALG-200B 20 61m $3.90 $4.50 $5 $5.50 2 A 
45116 ALG-180B 18 32m $3.90 $4.50 $5 $550 2 

45117 ALG-160B 16 2m $3.90 $4.50 $5 ($550 2 +" — = 
45121 ALG-145B 14.5 14m $3.90 $4.50. $5 $550 2 "= n =|” 
CAJA 20 / MASTER 240 


Alambre recocido 


Precio por kg 


TVS FIERO 


MARGEN DE 















































Código | Clave | Largo | Rollo | Dis. Sub. May. Púb. [NC 
44458 ALRE-151 51m  1kg $40 $44 $48 $56 2 
ROLLO 10 
44457 ALRE-160 1117 m 20kg $40 $44 $48 $56 2 
40051 ALRE-1560 3350 m 60 kg $40 $44 $48 $56 2 
ROLLO 1 
Concertinas Cobertura de 


-Protección perimetral de predios, 


instalación: 8 m 


























































































































MERCADO | ' 
























































































































zonas militares, industrial, penitenciarías, etc. AAA 

<A SISI 
Precio por rollo 
CO :riero 
Código Clave Ø Rollo | Dis. Sub. 
ALTA SEGURIDAD == <= EA 
44920 PUCO-A45 45cm $355 $385 $425 $495 2 
MÁXIMA SEGURIDAD. === 
44921 PUCO-M45 45cm $475 $525 $565 $665 2 
CAJA 1 y 
Cadenas, en cubeta Puerca NAT 
Precio por metro [MMM z FIERO 
Código | Clave | Espesor gaper Dis. | Sub. | May. Púb. NC 
GALVANIZADAS SSN 5NG 
44269 CAGA-1/8 1/8" 75m $23 | $25 $28 $32 2 
44270 CAGA-3/16 3/6" 65m $30 $33 $36 $42 2 
44271 | CAGA-1/4 1⁄4" 35m $55 $60 $66 $7 2 
44272 CAGA-5/16 5h" 20m $90 | $99 $109 $125 2 
44273 CAGA-3/8 3/8" 10m | $126 $139 $149 $175 2 
44274  CAGA-1/2 | 1/2" 5m | $225 | $245 $269 $315 2 
PULIDAS IN GN TER 
44260  CAPU-1/8 1/8" 75m $20 | $22 $24 $28 2 
44261 CAPU-3/16 3⁄6" 65m $26 $29 $32 $36 2 
44262 CAPU-1/4 1/4" 35m $49 | $53 $58 $68 2 
44263 CAPU-5/16 5/16" 20m $79 $86 $94 $109 2 
44264 CAPU-3/8 3/8" 10m | $110 $125 $135 $155 2 
44265 CAPU-1/2 1⁄2" | 5m $205 $225 $245 $285 2 
CUBETA 1 





Rafia color blanco, calibre 3.8 g/m Perca NV 


Precio por rollo de 1,125 m 


PÁG. 424 z FIERO 
































Código Clave Rollo Dis. Sub. May. Púb. NC t 
45038 | RAF-445 | 1125m | $459 $505 | $550 | $645 |2 D 
ROLLO 1 / MASTER 4 

Rafias, calibre 2.2 g/m 


PÁG. 424 z FIERO 


*Precio por rollo en paquete 
de 6 pzas. en colores surtidos 


MERCADO | \ |1 


` D 
un E 



































































Código Clave o Encogible Master Dis. Sub. | May Púb. NC 
BLANCAS 

45037  RAF-245 2,045 m 1 2 $459 $505/$550 $645 2 A 
44492 | RAF-290 410 m 6 18 $99 $109 | $119 $139 2 

45032 RAF-250 230 m 6 24 ($54 |$59 |$65 $75 2 
COLORES SURTIDOS* 

45031 RAF-290C 410m 6 | 18 $99 ARE $139 2 

45033 RAF-250C 230 m 6 24 ($54 | $59 $65 $75 2 





INNER Y MASTER CONSULTE TABLA 
Cuerdas de polipropileno en rollos chicos 


precio por metro 


-Peso por rollo: 1 kg 


*La cantidad de metros es aproximada 
y puede variar en un +/- 5% 


LOLI 7 FIERO 


Metros 


por 
rollo* 


MARGEN DE 
nesca NIN T 
REFERENCIA DE PRECIOS 
X ROLLO DE 1KG 
DIS. SUB. MAY. | PUB. 
$99 $109 | $19 | $139 


NC 2 





Master 
18 rollos 
(metros) 


Inner 
6 rollos 
(metros) 


Capacid. 


carga Púb. 


Código Clave Diám. Dis. | Sub. | May. 
9) 
PONDERADO 
$0.85 $0.95 $1.10 
$2.25 $2.45 $2.85 
$3.20 $3.50 $4.10 
$4.55 $4.95 $5.80 
40096 CUE-111 11mm 19m 134kg 114m | 342 m $5.20 $5.75 $6.25 $7.30 


40097 CUE-131 13 mm 14m 177kg 84m | 252 m $710 $7.80 $8.50 $9.95 


Cuerdas de polipropileno en rollos grandes TEE 
precio por kg Puerca NAT 


PÁG. 424 z FIERO 


Rendim. Cap. de 
aprox. | carga 


PESO NETO 20 kg / PESO BRUTO* 21.3 
44472 CUE-04 4mm 126 m/kg 22 kg 
44485 CUE-06 6mm 49m/kg 53 kg 
44486 CUE-08 8mm 34 m/kg 81kg 
44487 CUE-10 10 mm 






































40092 
40093 


CUE-041 
CUE-061 


126 m 
49 m 


156 m 
294 m 


2,268 m 
882 m 


$0.80 
$2 


4 mm 
6 mm 


22 kg 
53 kg 











40094 
40095 


CUE-081 
CUE-101 


34 m 
24 m 


204 m 
144 m 


612 m 
432 m 


$2.90 
$4.15 


8 mm 
10 mm 





81 kg 
109 kg 









































*El peso bruto incluye 
el peso del carrete 


Sub. May. | Púb. 





Dis. 
kg 
$99 


$99 
$99 


Código Clave  Diám. 








$109 
$109 
$109 


$119 
$119 
$119 


$139 
$139 
$139 






















44488 


CUE-11 





11 mm 


24 m/kg 
19 m/kg 


$99 
$99 


109 kg 
134 kg 







$109 
$109 


$119 
$119 


$139 
$139 


N|N|(N NN 





PESO NETO 30 kg / PESO BRUTO* 31.5 


kg 





44489 


CUE-13 


13 mm 


14 m/kg 


177 kg | $99 


$109 $119 


$139 





44490 


CUE-16 


16 mm 


10 m/kg 


296 kg $99 


$109 $119 


$139 





44491 


CUE-19 


19 mm 


7 m/kg 


350 kg | $99 


$109 $119 


$139 








44473 


CUE-25 





25 mm 





4 m/kg 








690 kg | $99 








$109 $119 


$139 








N|N|(N|N 





ROLLO 1 


Lazos para tendedero 4 Klintek 
colores surtidos 


Código 
55946 
55947 


Clave 


LAZO-10 
LAZO-15 


CAJA 5 / MASTER 60 


Precio por pieza en paquete 
de 5 piezas con colores surtidos 


Largo Dis. | Sub. 
10 m $12 $14 
15 m $18 $22 


May. Púb. 
$16 $18 
$23 $27 


Precios sin cambio 


NC 
3 
3 





La información e imágenes contenidas, pueden sufrir cambios sin previo aviso por motivos de actualización y mejora continua. Sin responsabilidad de quien los publica o los produce. / Todos nuestros productos incluyen IVA y cuentan con garantía. 
Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2021. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular 





Calentadores de agua (MFOSET 


Calentadores de paso, 


fesca NIAI Tubos de PVC hidráulico serie inglesa, Cédula 40, 3 m fesca NAT 










































































































































































e r e M 0 
encendido electrónico, gas L.P. PAG. 500 3” $] 
Código Clave Capacidad Dist. Sub. May. Púb. NC 
45277 CALE-6P-E 6L/min $4,150 $4,550 $4,950 $5,850 2 
45278 CALE-9P-E 9L/min $5195 $5,750 $6,250 $7,250 2 
CAJA 1 
Calentadores de paso, 
encendido electrónico, gas natural PAG. 500 
Código Clave Capacidad Dist. Sub. May. Púb. NC 
45246 CALE-6P-EN 6 L/min $4,150 $4,550 $4,950 $5,850 2 
45247 CALE-9P-EN 9L/min $5,195 | $5,750 $6,250 $7,250 2 
CAJA 1 
Calentadores de paso, gas L.P. ZE fesca NAT 
Código Clave Capacidad Dist. Sub. May. Púb. NC 
45268 CALE-6P  6L/min $3,515 $3,850 $4,250 $4,950 2 53 
45269 CALE-9P  9L/min $4,985 $5,450 | $5,950 | $6,950 2 
CAJA 1 A 
| m0 
Calentadores de paso, gas natural TAC DON Ezo 
e 
Código Clave Capacidad Dist. Sub. May. Púb. NC 
45244 CALE-6P-N | 6 L/min $3,515 $3,850 $4,250 $4,950 2 
45245 CALE-9P-N | 9 L/min $4,985 $5,450 $5,950 $6,950 2 
CAJA 1 
Calentador de depósito, gas L.P. PÁG. 501 ferea NIAT 
Código Clave Capacidad Dist. Sub. May. Púb. NC a 
45267 CALE-38D 38L $2,675 $2,950 $3,215 $3,750 2 5% f7 
CAJA 1 
SN 
Calentador de depósito, gas natural EON 14 
Código Clave Capacidad Dist. Sub. May. Púb. NC ÍA 
45243 CALE-38D-N 38L $2,675 $2,950 $3,215 $3,750 2 Wj 


CAJA 1 

















Calentadores de agua solares (MFOSET 


Calentadores de tubos al vacío 


tipo Heat Pipe 





MERCADO | ' 
Precios sin 
cambio 





Código 


Clave 


Capacidad 
total 


Dist. 


Sub. 


May. 


Púb. 





49965 
49966 
CAJA 1 





CALE-12HS 
CALE-18HS 





150 L 
200 L 





Calentadores de tubos 


$ 9,950 
$13,350 





$10,950 
$14,650 





$11,950 
$16,050 





$13,950 
$18,650 








MERCADO |) 





Código 


Clave 


Capacidad 
total 


Dist. 


Sub. 


May. 


Púb. 





45274 
45270 


CALE-8S 
CALE-10S 


92 L 
130 L 


$4,350 
$5,450 


$4,785 
$5,995 


$5,215 
$6,550 


$6,085 
$7,650 


NC Precios sin 
cambio 





45272 
45273 
CAJA 1 





CALE-15S 
CALE-205 





190 L 
240 L 





$ 6,950 
$8,750 





$7,650 
$9,650 





$8,350 
$10,450 





$9,750 
$12,250 





2 
2 
2 
2 





Precio por tubo de 3 m Sanjflow 























































































































































































Código Clave ¿Nominal Espesor © Dis. | Sub. May. | Púb. NC 
43038 PVC-001 1/2" 28mm $53 | $58 $63 $74 2 
43039 PVC-002 3/4" 29mm $76 | $83 | $92 | $105 2 
ATADO 10 
43040 PVC-003 $107 | $117 | $129 2 tl 
45520 PVC-004 11/4" |36mm $149 $165 | $179 $209 2 w 
45521 PVC-005 11/2" | 37mm $179 | $195 | $215 | $250 2 
45522 PVC-006 2" |39mm $249 $275 $295 $349 2 
ATADO 5 
E a ; 

Tubos de PVC hidráulico cl inglesa, RD s,3 m ERA 
Precio por tubo de 3 m Sanjflow 
Código Clave (Ø Nominal, Espesor Dis. | Sub. | May. Púb. NC 
RD 21 
40081 | PVC-101 | 1/2" | imm | $18 | $20 |$22 $252 ip 
RD 26 ya” 
40082 | PVC-102 | 3/4" |15mm] $34 | $37 ($42 | $48 |2 
40083 PVC-103 1" 15mm $46 | $49 $55 $64 2 
40084 PVC-104 | 11/4" 16mm $64 | $69 $76 $89 2 ut 
40085 PVC-105 | 11/2" 19mm $85 | $93 $105/ $119 2 
40086 | PVC-106 | 2" 23mm $123 | $135 $145 $175 |2 
ATADO 5 

s 
Tubos de PP-R, 4 m JAREN DEN 1 
Precio por tubo de4m EORNA 
Código | Clave Nominal Dis. | Sub. | May. | Púb. NC Termoflow 
49897 CV-001 1/2" | $53 | $58 | $63 $74 2 
49898 | CV-002 3/4" | $89 $97 $105 | $125 |2 
ATADO 10 
49899 | CV-003 | 1" | $149 | $165 | $179 | $209 |2 
45444  CV-004 11/4" | $242 $265 $289 | $339 |2 
45445 | CV-005 11/2" | $385 $425 $465 $535 |2 
45446 | CV-006 2" $599 | $655 | $715 $835 |2 
ATADO 5 
Tubos de CPVC, 3 m 


Precio por tubo de3m EON 








PERA, 


MFOSET 








NC *sHidroflow 





















































Código | Clave  |WNominal Dis. | Sub. | May. | Púb. 
RD 13.5 
45042 | CPVC-001 1/2" | $36 | $39 | $43 $50 
45043 | CPVC-002 | 3/4" | $59 $64 | $69 | $82 
ATADO 10 
45044 | CPVC-003 | 1" | $99 | $109 | $119 | $139 
RD 11 
45560 | CPVC-004 11/4" | $165 $179 | $199 $229 
45561 | CPVC-005 11/2" | $225 | $245 $269 $315 
45562 | CPVC-006 | 2" | $385 $425 | $465 $535 
ATADO 5 


Tubos rígidos de cobre, 3 m 
Precio por tubo de3m OZA 





MARGEN DE 
MERCADO 


MFOSET 





nC Copperflow 






































$ 














cti Clave ¿Nominal Atado* Dis. | Sub. | May. | Púb. 
41271 CC-001L 1/2" 15 $355 $375 $385 $425 1 
41272 CC-002L 3/4" 10 $585 $615 $645 $705 1 
41273 |CC-003L 1" 5 $865 $915 $950 $1,035 1 
TIPO "M" 

41274 CC-001M | 1/2" | 15 $245 $255 $269 $295 1 
41275 CC-002M 3/4" 10 $405 $425 $445 $485 1 
41276 CC-003M  1' 5 $595 $625 $655 $715 1 
TIPO "N" 

48151 CC-001N 1/2” 15 $165 $175 $179 $199 1 
48152 CC-002N 3/4" 10 $289 $305 $315 |$345 1 
48153 CC-003N 1" 5 $445 $465 $485 $535 























*ATADO CONSULTE TABLA 
Tubos flexibles de cobre, 15 m 
Precio por rollo de 15m OZA 





E 


NA 


MFOSET 





NC Copperflow 














Código Clave |Ø Nominal Master Dis. | Sub. May. | Púb. 

48155 CC-001F 1/4" 10 $650 $715 $775 $915 2 
48156 CC-002F. 5/h6” | 10 |$865 $950 $1,035 $1,215 2 
48157 CC-003F 3/8" 10 $895 $985 $1,075 $1,250 2 
48158 CC-004F 1/2" 5 ($1,395 $1,550 $1,675 $1,950 2 


























ENCOGIBLE 1 / MASTER CONSULTE TABLA 





La información e imágenes contenidas, pueden sufrir cambios sin previo aviso por motivos de actualización y mejora continua. Sin responsabilidad de quien los publica o los produce. / Todos nuestros productos incluyen IVA y cuentan con garantía. 
Todos los Derechos Reservados, D.R., O, TRUPER, S.A. de C.V. 2021. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular 





i áctri ásti Á MERCADO, í i 
Extensiones eléctricas domésticas iera NN] Lámparas de LED tipo bulbo [Precios sin cambio Puerca NNT 
Código Clave Largo Color Master Dist. Sub. May. Púb. NC Q vorteck. ÓVOLTECK. 




























































































































































































































48000 ED-2B 2m 36 | $28 $32 $34 $39 2 | 
48006 ED-3B 3m 36 | $37 $42 $44 $52 2 Código Clave Luz Cons. Equiv. Mia *Caja Dis. Sub. May. Púb. NC 
48012 ED-4B 4m 36 $45 $49 $54 | $63 2 AS BLÍSTER 
48018 ED-5B 5m 36 | $52 $57 $62| $72 2 E - 
aR OE E E AS ga 46854 LED-=30F e y opm É $15 S1750 $20 823 3 
48030 ED-8B 8m 24 $78 $85 $93 | $109 2 jE 46855| LED-30¢ | o 6 | $15 $17.50 $20 $23 3 
48036 ED-10B 10 m 24 $89 $97 $105, $125 2 UY 46856 |LED-40F o 6 w laou IÓ 6 $16 $18.50 $21 $24 3 
m 

OO ARA E se EE ó | $16 st050] $21 $24|3 

-= m po 

LED-60F E 
48013 ED-4C 4m W 36 $45 $49 $54 $63 2 iA AAE LAE LAE $ 
48019 ED-5C 5m @ 36 $52 $57 $62 | $72 2 46859 LED-60C o 6 | $17 $19 $22 $26 3 
48025 ED-6C 6m M 2 $62 $68 $74 $86 2 46860 LED-75F | o 12 w 75w E 12 $19 | $22 $25 $29 3 
E m 

48037 ED-10C 10m M 2 $89 $97 $105 | $125 2 CAJA 
48002 ED-2V 2m M 36 $28 $32 $34 $39 2 
48014 ED-44 4m @ 36 $45 $49 $54 | $63 2 46222 LED-125F o 18W/125W1900lm| 6 $29 $33 $38 $44 3 
48020 ED-5V 5m M. 36 $52 $57 $62 $72 2 *CAJA CONSULTE TABLA / MASTER 96 
48032 ED-8V 8m W 24 $78 $85 $93 $109 2 detras de 4 lámparas de LED (Precios sin cambio Iuscaos NN T 
48038 ED-10V 10m MI. 24 $89 $97 $105 $125 2 ipo bulbo 
CAJA 6 / MASTER CONSULTE TABLA Fe ae É vortec Comprando en multipack de 4 piezas 

: : . j anorras nasta e sobre el precio 
Extensiones de uso rudo, calibre 16 Puesca NT 0007 de la presentación Individual he 
Código Clave ¡Largo Master Dist. Sub. May. Púb. NC — > -T Flujo 
FUNDA Código) Clave Luz Cons. Equiv. Iumiņoso Master Dis. | Sub. | May. | Púb. 
48042 ER-2X16 2m 30 $33 $36 $39 $46 2 46863 LED-30FX4 3W 25W 270im 36 $55 $60 $66 $77 








48043 ER-4X16 4m 30 $55 $59 $66 $77 2 


48044 ER-6X16 6m | 30 $75 $82 $89 $105 2 
CAJA 5 / MASTER CONSULTE TABLA 

PORTA EXTENSIÓN 

48045 ER-8X16 8m | 20 $19 $129 $145 $165 
48046 ER-10X16 10m 12 $129 $139 $155 $179 
48047 ER-12X16 12m 12 $165 $179 $199 $229 
48048 ER-15X16 15m | 12 $195 $215 $235 $275 


48049 ER-20X16 20m 8 $245 $269 $295 $345 i . : TES 
CAJA 4 / MASTER CONSULTE TABLA Lámparas de LED tipo bulbo 618 PETN y 
48050 ER-25X16 25m 8 $309 $339 $365 $435 2 E A É voLTecK. Basic 
l | PÁG. 616 | 

48051 ER-30X16 30m 8 $350 $385 $415 $485 2 k d 
CAJA 2 / MASTER CONSULTE TABLA Flujo 

. e . — - Código Clave Luz Cons. Equiv. Dis. Sub. | May. Púb. NC 
Extensiones de uso rudo aterrizadas, calibre 16 9 o Au”. luminoso A lA 





48513 LED-40FX4 
46864 LED-60FX4 


6 W 40W 440 Im 24 $59 $65/|$69 $82 
9W 60W 800 Im 36 ¡$62 $68 $74 $86 
48794 LED-75FX4 12 W/75W 1,050lm 32 $72 $79 $86 $99 
48128 LED-100FX4 @ 14 W 100W 1,500 Im 32 /$85 $93 [$105 $119 


48129 LED-125FX4 @ 18 W 125W 1,900lm 24 $115 $125 $139 $159 
CAJA 4 / MASTER CONSULTE TABLA 






























































NININIÍININ 





















































o V 28057 LED-30FB + 3W 25W 270lm $12 $14 $16 $18 3 

Codigo Clave Largo Master Dist. Sub. May. Púb. NC $ 

FUNDA A 28059 LED-40FB o 6W 40W 570Im $13 $15 $17 $19.50 3 

48057 ERA-4X16 4m | 24 | $83 $95 $105 $125 3 ay 28061 LED-60FB + 8W 60W 790Im $4 $16.50 $18 $22 3 

PORTA EXTENSION y] 28063 LED-75FB o 10W 75W 950 Im $16 $18.50 $22 $24 3. 

48058 ERA-8X16 8m 16 $173 $199 $225 $259 3, Ñ 28065 LED-100FB e 14W 75W 1150 Im $19 $22 $25 $29 3 2 

48059 ERA-15X16 15m 8 $289 $335 $375 $435 3 = i 
: 28066 LED-125FB o 16W 100 W 1,550 Im $25 $29 $33 $38 3 


CAJA 4 / MASTER CONSULTE TABLA 





CAJA 10 / MASTER 100 


Extensión triple de uso rudo, tipo abanico 
aterrizada, calibre 16 Multipacks de 4 lámparas de LED 648 Perca NAT 


Código Clave Largo Master Dist. Sub. May. Púb. NC Ho pw tipo bulbo 
48063 ERA3-8X16 8m 16 $205 $235 $265 $305 3 i 5 








n - Comprando en multipack de 4 piezas 
_CAJA 4 / MASTER CONSULTE TABLA. ANA É VOLTECK. Basic lomas hasta el 6% sobre el preco 
Extensiones reforzadas aterrizadas, calibre 14 A ile 
Código Clave [Largo |Master| Dist. Sub. | May. | Púb. INC Código Clave Luz Cons. Equiv. luminoso Dis. Sub. May. Púb. NC 
FUNDA 28003 LED-30FBX4 3W 25W 270 Im $45 $49 $54 $63 2 





48066 ERA-4X14 4m 18 $125 $145 $165 $185 3 a 

CAJA 3 / MASTER CONSULTE TABLA <= 
PORTA EXTENSION d 
48067 ERA-8X14 8m 12 $245 $285 $319 $365 3 W 

CAJA 3 / MASTER CONSULTE TABLA 

48068 ERA-15X14 | 15 m 6 $415 $475 $535 $625 3 HP 
48069 ERA-30X14 30m 4 $775 $895 $1,015 $1165 3“ 

CAJA 2 / MASTER CONSULTE TABLA CAJA 4 / MASTER 20 


28004 LED-40FBX4 
28005 LED-60FBX4 
28006 LED-75FBX4 
28007 LED-100FBX4 
28008 LED-125FBX4 


6W 40W 570 Im $49 $53 $58 $68 2 
BW 60 W 790Im $53 $58 $63 $74 2 
10 W 75W 950 Im $61 $67 $73 $85 2 
14 W 75 W 11,150 Im $71 $78 $85|$99 2 
16 W 100 W 1,550 Im $95 $105 $115 $135 2 















































La información e imágenes contenidas, pueden sufrir cambios sin previo aviso por motivos de actualización y mejora continua. Sin responsabilidad de quien los publica o los produce. / Todos nuestros productos incluyen IVA y cuentan con garantía. 
Todos los Derechos Reservados, D.R., O, TRUPER, S.A. de C.V. 2021. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular 





Cables THHW-LS 






































































































































































































































































































Master 
Código Clave Color Calibre Rollos Dis. Sub. May. Púb. NC 
(Metros) 
46057 6(600) $755 $795 $825 $915 1 
46053 14 AWG 6(600) $755 $795 $825 $915 1 
46065 6(600) $755 $795 $825 $915 1 
46061 CAB-14R | MM 6 (600) $755 $795 $825 $915 1 Precio por rollo 
46056 CAB-12B | 6(600) $995 $1,045 $1,095 $1,195 1 de 100 m 
46052 CAB-12N MM 12 AWG 6 (600) $995 $1,045 $1,095 $1,195 1 
46064 CAB-12V E 6 (600) $995 $1,045 $1,095 $1,195 1 
46060 CAB-12R E 6 (600) $995 $1,045 $1,095 $1,195 1 
46055 CAB-10B 4 (400) $1,650 $1,735 $1,815 $1,975 1 
46051 CAB-10N MM 10 AWG 4 (400) $1,650 $1,735 $1,815 $1,975 1 
46063 CAB-10V E 4 (400) $1,650 $1,735 $1,815 $1,975 1 
46059 CAB-10R MM 4 (400) $1,650 $1,735 $1,815 $1,975 1 
46054 | - $2,675 $2,815 $2,950 $3,215 1 
46050 CAB-8N W 8 AWG — $2,675 $2,815 $2,950 $3,215 1 
46062 CAB-8V E $2,675 $2,815 $2,950 $3,215 1 
46058 $2,675 $2,815 $2,950 $3,215 1 
ROLLO 1 (100 m) 
' MARGEN DE 
40112 CAB-14B-500 | $7.55 $7.95 $8.25 $9.15 PERA 
40116 CAB-14N-500 Mi 14 AWG $7.55 | $7.95 $8.25 | $9.15 1 
40120 CAB-14V-500 E $7.55 | $7.95 $8.25 | $9.15 1 
40124 CAB-14R-500 E $7.55 | $7.95 $8.25 | $9.15 1 Precio por metro 
40113 CAB-12B-500 $9.95 $10.45 $10.95 | $11.95 1 eo 
40117 CAB-12N-500 Mi 12 AWG $9.95 $10.45 $10.95 | $11.95 1 de 500 m 
40121 CAB-12V-500 E $9.95 $10.45 $10.95 | $11.95 1 
40125 CAB-12R-500 E $9.95 $10.45 $10.95 | $11.95 1 
40114 CAB-10B-500 $16.50 $17.35 $18.15 $19.75 | 1 
40118 CAB-10N-500 E 10 AWG $16.50 $17.35 $18.15 $19.75 1 E 
40122 CAB-10V-500 E $16.50 $17.35 $18.15 $19.75 1 
40126 CAB-10R-500 E $16.50 $17.35 $18.15 $19.75 | 1 
40115 CAB-8B-500 $26.75 $28.15 $29.50 $32.15 1 : ld 
40119 CAB-8N-500 M 8 AWG $26.75 $28.15 $29.50 $32.15 1 5 ME | 
40123 CAB-8V-500 E $26.75 $28.15 $29.50 $32.15 1 == 
40127 CAB-8R-500 M $26.75 $28.15 $29.50 $32.15 1 
CARRETE 1(500 m) 
Cordones dúplex flexibles STP 
Master 
Código Clave Calibre Rollos | Dis. | Sub. | May. | Púb. NC ÓvVOLTecK. 
(Metros) 
ROLLO 100 m / PRECIO POR ROLLO = 
46069 CDU-18 2x18 AWG 6 (600) $ 635 $665 $695 $765 1 
46068 CDU-16 2x16 AWG - $965 $1,015 $1,050 $1,150 1 mee 
46067. CDU-14 2x14 AWG $1,515 $1,585 $1,665 $1,815 1 i 
46066 CDU-12 2x12 AWG $2,495 $2,615 $2,750 $2,995 1 , è 
40045 CDU-18-500 2x18 AWG $6.35 $6.65 $6.95 $7.65 1 
40043 CDU-16-500 2x16 AWG $9.65 $10.15 $10.50 $11.50 1 
40042 CDU-14-500 2x14 AWG  - ($15.15 $15.85 $16.65 $18.15 1 gs] 
40044 CDU-12-300 2x12 AWG  - $24.95 $26.15 $27.50 $29.95 1 j 
ROLLO 1 


Cordones dúplex flexibles ZAY ANA 





























para extensión É vorteck. 

Código Clave Calibre Dis. | Sub. May. Púb. NC d 
46079  CDU-I2E 2x12AWG $2,145 $2250 $2,350 $2551 «EP 
40046 CDU-12E-500 2x12 AWG $21.45 $22.50 $23.50 $25.75 1 pj 








ROLLO 1 


to 


VOLTECIK. VOLTECIK. 
Ó entao NN 2 Cables desnudos O 


CC ma 


MARGEN DE 
nesca NANT 


Precio por metro 














PÁG. 605 
l l Master , 
Código Clave Calibre | Rollos | Dis. | Sub. | May. | Púb. NC 


(Metros) 










40049, CADES-12 
40048, CADES-10 
ROLLO 100 


12 AWG 
10 AWG 






























$15 $16.50 $18 $22 2 





UL! ) m 
40091 |CADES-12-100 12 AWG 
40090 CADES-10-100 10 AWG 
ROLLO 1 / MASTER CONSULTE TABLA 


LAS 





$10 
$15 


$11 
$16.50 


























$18 $22 2 





VOLTeCcCK. 
Cordones uso extra rudo, 100 m 6 pa ME 
Precio por metro 
en rollo de 100 m 
























































Código Clave Calibre Dis. | Sub. May. | Púb. NC 

2 CONDUCTORES 

40004 CAUR-214 2x14 AWG $23 $24 $25 $28 1 

40003 CAUR-212 2x12 AWG $32 | $34 $35 | $38 1 

40002 CAUR-210 2x10 AWG $52 | $54 $57 $62 1 

3 CONDUCTORES 

40007 CAUR-314 3x14AWG $32 $34 $35 | $38 1 

40006 CAUR-312 3x12 AWG $45 $47 $49 $54 1 

40005 CAUR-310 3x10 AWG $69 $72 $75 $82 1 

ROLLO 100 

Poliductos corrugados flexibles Hvoreck. 

Precio por metro 

Con guía 

Código Clave Medida ROIO = Dist, Sub. May. Púb. NC 
e UE (men | Sh O 

45016 PF-1/2G 1/2" 100m $5.60 $6.50 $7.50 $8.50 3 

45017 PF-3/4G 3/4" 50m $770 $9 $10 $1.50 3 

ROLLO 1 

Sin guía 

Código Clave Medida ROIO Dist Sub. May. Púb. NC 
| | (Inner) | | | | | 

45018 PF-1/2 1/2" 100m $5 $6 $6.50 $7.50 3 

45019 PF-3/4 3/4" 50m $7.20 $8.50 $9.50 $1 3 





ROLLO 1 
Tubos conduit galvanizados, 3m  ÓvoLteck. 


eiea VI 
10-£3 


Pared gruesa, para mufa de 1 1/4" 














Código Clave Dist. Sub. May. Púb. NC €. 

47233 — TC-I-1/4-G $329 $365 $395 $455 2 E 
CAJA 5 

Pared extradelgada, para mufa de 1/2" 

Código Clave Dist. | Sub. May. Púb. NC | 
47232 TC1/2-DA $87 $95 $105 $19 2 er 

CAJA 5 


La información e imágenes contenidas, pueden sufrir cambios sin previo aviso por motivos de actualización y mejora continua. Sin responsabilidad de quien los publica o los produce. / Todos nuestros productos incluyen IVA y cuentan con garantía. 
Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2021. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular 


